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Tidpunkt;  ll/8  1946  kl  2050* 


Riktning  Brunnsjötorp  - Lulta  bruk  (söderut). 


Höjd;  Omkring  500  m, 


^urn;  Västlig.  norisontell  rörelse* 


Hiatirhet.  C:  a 500  km  (som  en  ^oistang)* 


£>e  skyivnin 


Ett  lysande  eldklot,  ungefär  si  stort  som  v ing- 
lanternan  på  en  flygmaskin*  Ljuset  starkt  och 
skiftande  något  i gult. 

ovansen  4-5  £ ung er  längre  än  kulans  diameter, 
uess  sken  avsev  rt  uttunnat* 


Observationstid:  G: a 5 sek. 
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